Deutscher Bundestag 
10. Wahlperiode 


Drucksache 1 0/3022 


13. 03. 85 


Änderungsantrag 

der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP und der Fraktion DiE GRÜNEN 


zur Beratung der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Forschung 
und Technologie (18. Ausschuß) 

— Drucksache 10/2937 — 

zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und der Fraktion DiE GRÜNEN 

— Drucksache 10/2383 — 

Technikfoigenabschätzung und -bewertung 

zu dem Antrag der Abgeordneten Roth, Vosen, Lutz, Catenhusen, Fischer 
(Homburg), Grunenberg, Hansen (Hamburg), Dr. Kubier, Nagel, Stahl (Kempen), 
Stockleben, Vahlberg, Buschfort, Dreßler, Egert, Glombig, Heyenn, Kirschner, Peter 
(Kassel), Reimann, Schreiner, Frau Steinhauer, Urbaniak, Weinhofer, von der 
Wiesche, Dr. Vogei und der Fraktion der SPD 

— Drucksache 1 0/251 7 — 

Gestaltung der technischen Entwickiung; 

Technikfoigenabschätzung und -bewertung 


Der Bundestag wolle beschließen: 

In der Beschlußempfehlung - Drucksache 10/2937 - wird unter 
Nummer III das Wort „sechs" diuch das Wort „acht" ersetzt. 

Bonn, den 13. März 1985 

Dr. Dregger, Dr. Waigel und Fraktion 
Dr. Vogel und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
Schoppe, Dr. Vollmer und Fraktion 
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